Mgr inz. LEON 


DOBROWOLSKI 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


były Dyrektor Koksowni ,,Victoria'? w Sobięcinie, gł. inż. Koksowni HiL, prac. ,,Bibronaft’’, 


odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i in. odznaczeniami państwowymi, 
przeżywszy lat 90, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 27 sierpnia 1984 roku. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 3 września br. 


o godzinie 12.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA 


